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Chimila 


Chimila er chibchansk sprak som talast sentralt i 
departementet Magdalena nordaust i Colombia. Det har 
rundt 2000 brukarar (2006), men talet er synkande. 


Kj elder 


■ Denne artikkelen bygger pa «Chimila» fra 
Wikipedia pa bokmal, den 31. desember 2015. 

Bakgrunnsstoff 


■ Chimila (http://www.ethnologue.org/show_languag 

e.asp?code=cbg) hos Ethnologue 


Litteratur 

■ Trillos Amaya, Maria 1997: Categorfas gramaticales del ette taara - Lengua de los Chimilas. 
Bogota: CCELA - Universidad de los Andes. 


W Denne sprakartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom a utvide han (https:// 
nn. wikipe dia.org/w/index.php?title -Chimila&action=edit). 
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